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SÜDFLÜGEL MITTELBAU NORDFLÜGEL 
| u IN 
SITZUNG VEREINSBÜRO EMPFANG EMPFANG 
AUSSTELLUNG 10,7 m? AUSSTELLUNG 33,5 m? TREPPE j 

22,7 m? 25,5 m? RN 

ac | 
AUFZUG VORBEREITUNG 

40,0 m? 90 m? 








SALON 
FÜRST CONSTANTIN 
39,1 m? 


| BALKON 


AUSSTELLUNG 
40,7 m? 
FEIER & 
SEKTEMPFANG Il 
21,3 m? 











SITZUNG 
AUSSTELLUNG 
20,7 m? LUFTRAUM ROTUN 


AUSSTELLUNG 
37,8 m? 





BALKON 


